Za spokój duszy S. p. 


MAKSYMILIANA NOWICKIEGO 


majstra murarskiego, chorążego Wojsk Polskich, Legionisty 
5 Pułku Piechoty, Zesłańca, Kawalera Trzechkrotnego 


Krzyża Walecznych 


jako w pierwszą bolesną rocznicę śmierci 
odprawione zostanie 
w środę dnia 31 pazdziernika 1945 r. o godz. 8 rano w kościele 
św. Floriana 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


na które zaprasza: 


Syn. 


Zakład pogrzehowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


